ELECTIONS LEGISLATIVES DE JUIN 1968 — 1 3-ème Circonscription du Pas-de-Calais 



Liste d'UNiON POUR LA DEFENSE DE LA REPUBLIQUE 
Présentée par l'Union des Démocrates pour la V-ème République 

GASTON 

VAN BRABANT 

Transporteur - Président de la Sté de Caution Mutuelle 
des Transporteurs du Nord 



Suppléant éventuel : 

Hubert BLAIRVACQ 

Contremaître aux Ateliers Centraux 
Conseiller Municipal de Billy-Montigny 



Imp. ^A KwioîVow^i . lEN'N 



ELECTIONS LEGISLATIVES DE JUIN 1968 

(13e Circonscription de LENS) 



Liste de la 

GAUCHE 

DEMOCRATE et SOCIALISTE 
présentée par le Parti Socialiste S.F.I.O. et la F.G.D.S. 

André DELELIS 

DEPUTE SORTANT 

Maire de Lens - Conseiller Général du Pas-de-Calais 

Suppléant éventuel : 

Paul BEAUFILS 

Maire de Billy-Montigny 

& E P AMAS 



